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AMD Athlon™ XP - 2600+ (2,13 GHz) 

256 Mt DDR-SDRAM 333MHz 

40 Gt Ultra DMA -kiintolevyasema (5 400 kierrosta minuutissa) 
ATI® Radeon™ 9200 

128 Mt näyttömuistia 

DVD- ja CD-RW-yhdistelmäasema (48x-nopeuksinen) 
10/100BT-verkkoliitäntä 

IEEE 1394 -liitäntä 


HP Pavilion a220.fi 






























































Prosessori AMD Athlon™ XP — 2600+ (2,13 GHz) Takuu 1 vuosi, nouto ja palautus, osat ja työ 
NVIDIA® nForce™2 -piirisarja Takuuajan pidennys 2 vuodella mahdollista. 
333MHz Väylän nopeus Lisätietoja: 

Tason 2 välimuisti 256 kt www.hp.com/fi/takuunlaajennus 

Muisti 256 Mt DDR-SDRAM 333MHz Tuottavuus Microsoft® Windows® XP Home Edition 
2 DIMM-muistipaikkaa Microsoft& Word 2002 

Tallennustuotteet 40 Gt Ultra DMA -kiintolevyasema (5 400 kierrosta N ika Ku 6.0 
minuutissa) - - Microsoft® Outlook® Express ja 
sisältäen 4 Gt:n osion s varten Adobe® Acrobat Reader 5.0 
DVD- ja CD-RW-yhdistelmäasema (48x- 
nopeuksinen) Internet & verkkoyhteys Helppo pääsy Internetiin 
3,5 tuuman 1,44 Mt:n levykeasema Huolto- ja tukipalvelut HP Pavilionin online-käyttöopas 

Tietoliikenne V92-yhteensopiva modeemi HP Help -ohje 
10/100BT-verkkoliitäntä HP Pavilion -palautusmedia 

(mahdollistaa järjestelmän, sovellusten 

Näyttö ATI& Radeon™ 9200 ja ajurien erillisen palautuksen) 

128 Mt näyttömuistia Mahdollisuus ottaa palutusmedia 








uudelleen käyttöön 
Ohjelmien palauttamiseen tarkoitetun 
CD- tai DVD-levyn luontiohjelma 


Ääni Integroitu AC '97 -ääniratkaisu 
(Näyttöjen kanssa toimitetaan kaiuttimet) 




















Tarvikkeet PS/2-näppäimistö ja -rullahiiri Symantec™ Norton AntiVirus"! 2003 
Näytöt (erikseen ostettuna): (automaattinen päivitys 60 päivän ajan) 
hp pavilion m703 17" CRT, ulkoiset kaiuttimet Symantec™ Norton Personal Firewall'M 
hp pavilion 11703 17" LCD, ulkoiset kaiuttimet 2003 
hp pavilion f1523 15" LCD, sisäiset kaiuttimet vde a VW 

Portit & laajennettavuus 5 laajennuspaikkaa (vapaana: 1 x 5,25"' ulkoinen, Microsoft MovieMaker 2 
1 x 3,5" sisäinen) InterVideo WinDVD 
yksi AGP-vastake ArcSoft ShowBiz& 








3 PCI (kaksi vapaana) 

6 USB 2.0 -liitäntää (2 edessä) 
2 IEEE-1394-liitäntää (1 edessä) 
1 rinnakkaisportti 

1] sarjaportti 

Ääniliitännät edessä 























TV-ulostulo 
IEEE 1394 -liitäntä 
Lisätiedot P/N : DM137A #ABX 

UPC/EAN code : 8 08736-74281 8 

Paino : 18 kg 
21 kg Pakattu 

Mitat: 381 x 191 x 410 mm 
590 x 492 x 305 mm 
Pakattu 


AMD 


Athlon xP 










HP suosittelee Microsoft Windows XP 

Tuote saattaa poiketa kuvassa esitetystä. 

O Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. 
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